箱からパソコンを取り出す前に必ずお読み〈ださい 


箱から/かコン似下本体)を取り出し設置する晩こは、な下の手順をご参照のうえ、 
必ず本体のスタンドを開いてロックしてください。 スタンドが開いてし々いと、本体を 
立てることができませんのでご注意ください。 

■平らな場所で十分なスペースを確保しておこなってください。 

■な下の作業は白い袋に入ったままの状態でおこない、最後に袋をはずしてください。 



<裏面もご覧〈ださい> 


853-810924-7 巧 -A 

IIIIH 国 111111111111111111 

本 810924755 A* 
































パソコン転倒についてのご注意 


/かコンを立てた状態で前方に傾けると、/かコンが転倒し、/かコン本体や液晶 
ディスプレイが破損する恐れがあります。パソコンを立てた状態で本体側面や背面 
に機器やケーブルを取り付ける際ロホ、パソコンを前方に傾けなしけう、ごを意〈 
ださい。 

なお、パソコン本体背面にアンテナケーブル、巨- GAS 力ードなどを取り付ける際 
には、ディスプレイ側を下にして本体を伏せて作業を行って〈ださい。また、本体 
を伏せるときはディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いて 
ください。 

詳しい手順につい口よ、添付のマニュアル『ューザーズマニュアル』をご参照〈 
ださい。 
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